岩手 県 立 病院 等 医療 事故 公表 基準 


1 医療 事故 公表 の 意義 















































本 基準 は 、 県 立 病院 等 の 医療 事故 の 事実 と 対応 策 を 公表 する こと に より 、 医 療 の 誠 
明 性 を 高め 、 県 民 の 信頼 を 得る と と も に 、 医 療 の 安全 管理 に 資す る こと を 目的 と する 。 






































の 場合 を 含む も の 。 



































医療 に 関わ る 場所 で 、 医 療 の 全 過 程 に お いて 発生 する すべ て の 人 身 事 逆 で 、 以 下 
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ア 死亡 、 生 命 の 危険 、 病 状 の 悪化 等 の 身体 的 被害 及び 苦痛 、 不 安 等 の 精神 的 被害 





が 生じ た 場合 
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イ 検査 の 見 落と し 、 体 内 遺 残 等 、 過 去 の 医療 行為 に 基づき 愚者 へ の 不利 益 が 発見 



































され た 場合 











ウ 患者 が 廊下 で 転倒 し 負傷 し た 事例 の よう に 、 医 療 行為 と は 直接 関係 し な い 場 合 
査 制度 に 該当 する 事案 (医療 法 第 6 条 の 10 に 該当 する 医療 事故 ) 
当該 病院 等 に 勤務 する 医療 従事 者 が 提供 し た 医療 


























(2) 医療 事故 
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こ 起 因 し 、 又 は 起因 する と 疑わ 




















れる 予期 せ ぬ 死亡 又は 死産 で あっ て 、 次 の いずれ に も 該当 し な いと 当該 管理 者 が 認 














め た も の で 医療 
ア 院長 等 が 、 当 
当該 死亡 又は 死 
イ 院長 等 が 、 当 
期 さ れ て いる こ 
ウ 院長 等 が 、 当 
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事 者 の 過誤 の 有無 は 問わ な いも の 。 
医療 の 提供 前 に 、 医 療 従事 者 等 ( 
が 予期 され て いる こと を 説明 し て いた と 認め た も の 。 
医療 の 提供 前 に 、 医 療 従事 者 等 ( 
を 診療 録 そ の 他 の 文書 等 に 記録 し て いた と 認め た も の 。 

医療 の 提供 に 係る 医療 従事 者 等 か ら の 事情 の 聴取 及び 、 医 療 の 

















こよ り 、 当 該 患 者 等 に 対し て 、 








こよ り 、 当 該 死 亡 又 は 死産 が 3 


























安全 管理 の た め の 委 員 会 (当該 委員 会 を 開催 し て いる 場合 に 限る ) か ら の 意見 の 














































































































隙 取 を 行っ た 上 で 、 当 該 医 療 の 提供 前 に 、 当 該 医 療 の 提供 に 係る 医療 従事 者 等 に 
より 、 当 該 死亡 又 は 死産 が 予期 され て いる と 認め た も の 。 











医療 事故 の 一 類型 で あっ て 、 医 療 従事 者 が 、 医 療 の 遂行 に お いて 、 医 療 的 準則 に 














医 
反 し て 愚者 に 被害 を 発生 させ た 行為 。 








(1) 個別 公表 
次 の いずれ か に 該当 する も の 



































ア 医療 過誤 に よる 、 レ ベル 5 (死亡 (医療 事故 調査 制度 に 該当 する 





又は レベ ル 4 b (永続 的 な 障害 が 残っ た ) 









































イ 病院 長 が 、 医 療 事故 の 重大 性 (事件 性 、 倫 理 的 視点 、: 














すべ き と 判 断 し た 事案 
(2) 包括 公表 
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4 患者 及び 家族 等 へ の 配慮 





(1) 公表 する 内 容 か ら 、 個 人 が 識別 され な いよ う 3 十分 8 


1 





























事案 を 含む )) 
法律 違反 ) な どか ら 公 表 


医療 過誤 に よる 、 レ ベル 3 b 以上 の 事案 (個別 公表 も 含む ) 


呼 慮 する 。 
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こ 患 者 及び 家族 等 に 


公表 に あたっ て は 、 
に より 同意 を 得る 。 
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定め る 。 





その 他 

この 基準 の 運用 に あたっ て 必要 な 事項 は 、 別 に 

附 則 

この 基準 は 、 平 成 1 6 年 7 月 1 日 か ら 適 用 する 。 
附 則 

この 基準 は 、 平 成 1 8 年 4 月 1 日 か ら 適 用 する 。 
附 則 

この 基準 は 、 平 成 1 9 年 4 月 1 日 か ら 適 用 する 。 
附 則 

この 基準 は 、 平 成 2 4 年 5 月 1 日 か ら 適 用 する 。 
附 則 

この 基準 は 、 平 成 2 7 年 10 月 1 日 か ら 適 用 する 。 
附 則 

この 基準 は 、 令 和 3 年 4 月 1 日 か ら 適用 する 。 














